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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Bekendmaking normen radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur 


6 maart 2015 
nr. 19995EG8 

De besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en de stichting Nederlands 
Elektrotechnisch Comité (NEC), publiceren, zoals overeengekomen in de overeenkomst met het 
Ministerie van Economische Zaken (zie Staatscourant nr. 39 van 2009-02-26) de nationale referenties 
van geharmoniseerde Europese normen. 

Publiceren in de bijlage de nationale referenties van de geharmoniseerde Europese normen horend bij 
richtlijn 1999/5/EG en gepubliceerd in Publicatieblad reeks C 313:2014. Deze richtlijn is verwerkt in het 
Besluit randapparaten en radioapparaten 2007. Dit ter aanvulling op de publicatie van 28 oktober 
2013/nr. 19995EG7 (Stcrt. 30622, 5 november 2013). 

Deze bekendmaking wordt gedaan namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. 

De genoemde normen kunnen worden besteld bij de afdeling klantenservice van NEN. Tel. 015- 
2690391, fax 015-2690271. Tevens kunnen de genoemde normen via Internet worden besteld 
(www.nen.nl). 

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst 

De besturen van NEN en NEC 
Voor deze 

De directies NEN en NEC 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 

NEN-EN 50561-1:2013 

EN 50561-1:2013 

Apparatuur voor communicatie over het 
elektriciteitsnet in laagspanningsinstallaties- 
Radiostoringseigenschappen - Limietwaar¬ 
den en meetmethoden - Deel 1: Apparatuur 
voor gebruik binnenshuis 
noot 2.2 

NEN-EN 55022:2011; NEN-EN 
55022:2011/Cl:2011; NEN-EN 
55032:2012; NEN-EN 55032:2012/ 
C2:2013; NEN-EN 55032:2012/ 
C1:2012 

2016-09-10 

NEN-EN-IEC 60950-1:2006/ 
A2:2013 

EN 60950-1:2006/A2:2013 

Apparatuur voor informatietechniek - 
Veiligheid - Deel 1: Algemene eisen 
noot 3 


2016-07-02 

NEN-EN-IEC 61000-3-3:2013 

EN 61000-3-3:2013 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - 
Deel 3-3: Limietwaarden voor spannings- 
wisselingen, spanningsschommelingen en 
flikkering in openbare laagspanningsnetten 
voor apparatuur met een ingangsstroom = 

16 A per fase en zonder voorwaardelijke 

aansluiting 

noot 2.1 

NEN-EN-IEC 61000-3-3:2008 

2016-06-18 

NEN-EN 301025-2:2013-09 

EN 301025-2:2013-09 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
VHF radiotelefonie-apparatuur voor 
algemene communicatie en aanverwante 
apparatuur voor Klasse "D" Digital Selective 
Calling (DSC) - Deel 2: Geharmoniseerde 

EN welke invulling geeft aan de essentiële 
eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 301025-2:2010-09 

2015-06-30 

NEN-EN 301025-3:2013-09 

EN 301025-3:2013 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
VHF radiotelefonie-apparatuur voor 
algemene communicatie en aanverwante 
apparatuur voor Klasse "D" Digital Selective 
Calling (DSC) - Deel 3: Geharmoniseerde 

EN welke invulling geeft aan de essentiële 
eisen van artikel 3.3 (e) van de R&TTE 
richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 301025-3:2010-09 

2015-06-30 

NEN-EN 301489-35:2013-10 

EN 301489-35:2013-10 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrum zaken (ERM) - Elektromagne¬ 
tische Compatibiliteit (EMC) norm voor 
radioapparatuur en diensten - Deel 35: 
Specifieke eisen voor laag vermogen 
actieve medische implantaten (LP-AMI), 
werkend in de 483,5 MHz tot 2500 MHz 
frequentiebanden. 



NEN-EN 301502:2014-07 

EN 301502:2014-07 

Wereldwijd systeem voor mobiele 
communicatie (GSM) - Geharmoniseerde 

EN voor basisstation apparatuur welke 
invulling geeft aan de essentiele eisen van 
artikel 3.2. van de R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 301502:2012-11 


NEN-EN 301598:2014-04 

EN 301598:2014-04 

White Space apparatuur (WSD) - Draadloze 
toegangssystemen werkend in de 470 MHz 
tot 790 MHz frequentieband - Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn 



NEN-EN 301908-2:2013-10 

EN 301908-2:2013-10 

IMT cellulaire netwerken - Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn - Deel 2: CDMA Direct 

Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur 

(UE) 

noot 2.1 

NEN-EN 301908-2:2012-12 

2015-07-31 

NEN-EN 301908-3:2013-10 

EN 301908-3:2013-10 

IMT cellulaire netwerken - Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn - Deel 3: CDMA Direct 
spread (UTRA FDD) Basis Stations (BS) 
noot 2.1 

NEN-EN 301908-3:2011-07 

2015-07-31 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 

NEN-EN 301908-13:2013-10 

EN 301908-13:2013-10 

IMT cellulaire netwerken - Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn - Deel 13: Gebruikersappa- 
ratuur (UE) voor Geëvolueerde Universele 
Aardse Radio Toegang (E-UTRA) 
noot 2.1 

NEN-EN 301908-13:2011-05 

2015-07-31 

NEN-EN 301908-14:2013-10 

EN 301908-14:2013-10 

IMT cellulaire netwerken - Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn - Deel 14: Geëvolueerde 
Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA) 

- basis stations (BS) 
noot 2.1 

NEN-EN 301908-14:2011-05 

2015-07-31 

NEN-EN 301908-18:2014-07 

EN 301908-18:2014-07 

IMT cellulaire netwerken - Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn - Deel 18: E-UTRA, UTRA en 
GSM/EDGE Multi-Standaard Radio (MSR) 
basis station (BS) 
noot 2.1 

NEN-EN 301908-18:2012-11 

2016-01-31 

NEN-EN 302065-1:2014-04 

EN 302065-1:2014 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik 
van Ultra-breedband technologie (UWB) - 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn - Deel 1: Eisen voor 
Algemene UWB toepassingen 
noot 2.1 



NEN-EN 302065-2:2014-04 

EN 302065-2:2014 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik 
van Ultra-breedband technologie (UWB) - 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn - Deel 2: Eisen voor 
Algemene UWB toepassingen 



NEN-EN 302065-3:2014-04 

EN 302065-3:2014-04 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik 
van Ultra-breedband technologie (UWB) - 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn - Deel 3: Eisen voor UWB 
apparaten voor weg- en railvoertuigen 



NEN-EN 302217-2-2:2014-04 

EN 302217-2-2:2014 

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en 
eisen voor één op één apparatuur en 
antennes - Deel 2-2: Digitale systemen 
opererend in frequentiebanden waar 
frequentie co-ordinatie is toegepast - 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 302217-2-2:2013-07 

2015-12-31 

NEN-EN 302217-3:2014-04 

EN 302217-3:2014-04 

Vaste radiosystemen - Eigenschappen en 
eisen voor één op één apparatuur en 
antennes - Deel 3: Apparatuur werkend in 
frequentiebanden waar zowel frequentie- 
gecoördineerd als frequentie- 
ongecoördineerd bedrijf kan worden 
toegepast - Geharmoniseerde EN welke 
invulling geeft aan de essentiële eisen van 
artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 302217-3:2013-07 

2015-12-31 

NEN-EN 302248:2013-11 

EN 302248:2013-11 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Navigatie radar voor gebruik op 'niet- 
SOLAS' schepen - Geharmoniseerde EN 
welke invulling geeft aan de essentiële 
eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn 

NEN-EN 302248:2008-04 

2015-08-31 
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Normnummer 

Titel 

Vervangen normen 

Datum dat 
vermoeden 
vervalt: (noot 1) 

NEN-EN 302571:2013-09 

EN 302571:2013 

Intelligente transportsystemen (ITS) - 
Radiocommunicatie apparatuur werkend in 
de 5855 MHz tot 5925 MHz frequentie-band 
- Geharmoniseerde EN welke invulling 
geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 
van de R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 302571:2008-09 


NEN-EN 302858-2:2013-11 

EN 302858-2:2013-11 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Telematica voor wegvervoer en -verkeer 
(RTTT) - Radarapparatuur voor motorvoer¬ 
tuigen werkend in de frequentieband 24,05 
GHz tot 24,25 GHz of 24,50 GHz - Deel 2: 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 302858-2:2011-07 

2015-07-31 

NEN-EN 302885-2:2014-03 

EN 302885-2:2014-03 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Draagbare VHF radiotelefonie apparatuur 
voor de maritieme mobiele dienst werkend 
in de VHF banden met geïntegreerde 
handset klasse D DSC - Deel 2: Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.2 van de 

R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 302885-2:2011-09 

2015-12-31 

NEN-EN 302885-3:2014-03 

EN 302885-3:2014-03 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Draagbare VHF radiotelefonie apparatuur 
voor de maritieme mobiele dienst werkend 
in de VHF banden met geïntegreerde 
handset klasse D DSC - Deel 3: Geharmoni¬ 
seerde EN welke invulling geeft aan de 
essentiële eisen van artikel 3.3(e) van de 
R&TTE richtlijn 
noot 2.1 

NEN-EN 302885-3:2011-09 


NEN-EN 303039:2014-04 

EN 303039:2014 

Elektromagnetische compatibiliteit en 
radiospectrumaangelegenheden (ERM) - 
Landmobiele dienst - Meerkanaals 
zenderspecificatie voor de PMR service - 
Geharmoniseerde EN welke invulling geeft 
aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van 
de R&TTE richtlijn 



NEN-EN 303213-6-1:2013-11 

EN 303213-6-1:2013-11 

Geavanceerde begeleiding en controle 
systeem voor verplaatsing over land 
(A-SMGCS) - Deel 6: Geharmoniseerde EN 
welke invulling geeft aan de essentiële 
eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn 
voor opgestelde radarsensoren voor 
verplaatsing over land - Sub-deel 1: X-band 
sensoren die gebruik maken van pulssigna- 
len en een zendvermogen tot 100kW 
noot 2.1 

NEN-EN 303213-6-1:2011-09 

2015-08-31 


Noot 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de 
vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatieorganisaties vastgestelde datum van 
intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke 
gevallen anders kan zijn. 

Noot 2.1: De nieuwe (of gewijzigde) norm heeft dezelfde werkingssfeer als de vervangen norm. Op de 
aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van 
overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving. 

Noot 2.2: De nieuwe norm heeft een beperktere werkingssfeer dan de vervangen norm. Op de 
aangegeven datum vervalt het ten aanzien van de (gedeeltelijk) vervangen norm bestaande vermoe¬ 
den van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving 
voor de producten of diensten die binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen. Het vermoe¬ 
den van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving 
voor producten en diensten die binnen de werkingssfeer van de (gedeeltelijk) vervangen norm vallen 
maar niet binnen de werkingssfeer van de nieuwe norm vallen, blijft bestaan. 

Noot 3: In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de 
voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De 
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vervangen norm bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die 
er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op de aangegeven datum vervalt het 
vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende 
EU-wetgeving. 
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